جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 3041 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة ٠‏ المدرسة العراقية في نيودلهي 







_ 1 | 3021923041001 | دره ميتم قاسم لازم لاا | 53 | 54 | 50 | 64 | سبع | 220 0 | 
2 | 3021928041002_| عائشه غسان ناظم محمدجواد______| 71 | 89 | 70 | 84 | ناج | 34 
_ 3 | 3021923041003 _| فاطمة هيمن ابراهيم صيهود 0 | 77 ا | 63 | 88 | 78 | نج | 36 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


